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Caro colega 
Com este número 4, do volume 2, encerramos o ano de 2016. 


Nossa e-Oftalmo.CBO: Revista Digital de Oftalmologia, como tenho repetido, é uma 
publicação periódica científica que se utiliza de recursos tecnológicos avançados, incomuns na 
realidade brasileira. 


Temos procurado inovar publicando, além do PDF/A tradicional, também os áudios de todos 
os artigos, para que o leitor possa ouvir o artigo no seu celular, tablet ou mesmo estando em seu 
automóvel. E não somente ouvir, mas também ler, pois a interface que utilizamos para leitura dos artigos 
em PDF/A também é mobile. 


Na maioria das vezes apresentamos os nossos editoriais também em vídeo, buscando uma 
proximidade maior com os oftalmologistas. Estimulamos a publicação de vídeos conosco, em uma 
seção específica que abrimos na e-Oftalmo para este fim. Produziu um vídeo interessante? Submeta à 
apreciação de nosso corpo editorial para que seja publicado! 


Na capa da e-Oftalmo.CBO você encontrará as playlists de todos os vídeos e áudios já 
publicados nos fascículos anteriores. 


Os artigos são publicados em português e em inglês para que alcancemos leitores e autores 
que não falam nosso idioma. 
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